VikipeediA 

Bade keel 


Bade keel on Nigeerias kõneldav keel, mis kuulub Tšaadi 
keelte läänerühma. Kõnelejaid on umbes 250 OOOJ 1 ^ 

Bade keel sarnaneb duvai (ehk ida-bade) keele (61% 
leksikaalne sarnasus) ja ngizimi keelega (63%).^ 

Bade keeles on palju laensõnu kanuri keelest.^ 
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Välislingid 

■ Bade keelest California ülikooli kodulehel (http://af 

lang.humanities.ucla.edu/language-materials/chad 

ic-languages/yobe/bade/) 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Bade_keel&oldid=5299325" 


bade keel (gäbädäi, gäbäden) 

Kõneldakse 

Nigeerias 

Piirkonnad 

Yobe osariik, Jigawa 

osariik 

Kokku 

kõnelejaid 

250 000 

Keelesugulus 

afroaasia keeled 

Tšaadi keeled 
Lääne-Tšaadi keeled 


bade keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

bde 
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